(EX52). H- EvdDv H- EZSDZ) ch
(E'X8DX + E'V8DV + E'=8DZ} dr = 0, d diese Bedingung ist befriedigt, weim
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setzt  wird.    Dies  ist  aber  nur  moglich,   wenn  das  Integral E'sds liber jede im Leiter gesclilossene Curve gleich Nail ist,
>nn also der curl von ($' verschwindet mad (£' ein einwertkiges 'tential hat.   Setzen wir
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miissen wir ty als eine gegebene Function, des Ortes anselien, .d das Potential (p ist fiir das unigebende Dielektricum durch 3 Bedingung dtp = 0 und durch die Grenzbedingung be-.mmt, dass an der Oberfliiche 93 = ty -f- const, sein soil. Die •nstante, die hierbei auffcritt, wird durch die dein Leiter rnit-theilte Elektricitatsmenge bestimmt.
Eiemann-Webor,  Partielle Difforentialgleichungen.
21r Reihe nach durch die Bertthrungsnachen von A. und !>', von 13 und C und von 0 und A fiihrt, so hat cp nach einander die sprungweisen Aenderungen (A, .5), (5, C)^ (C>A) erfahren, und da es am Ende wieder zu seinem Ausganss-worthe zuriick gelangt sein muss, so folgt die Relation
